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PART III 
Irrigation Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർ ഘാ സിൽ പങ്കെ ടു ക്കു ന്ന വർ 100 വില യു ള്ള 
മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രഥമകരാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ 

ണ്ടതാണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ അവരുടെ 
പാൻകാർഡിന്റെ അസ്സൽ പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


നിരതദ്രവ്യം 


ക്രമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
- അടങ്കൽ തുകയും 


37 ,500 


നമ്പർ എച്ച്. ഡി.- 1579/95. 

| 2014 ഫെബ്രുവരി 26. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, ആശാമം, കൊല്ലം താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത് ജല സേചന വകുപ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കൊറിയർവഴിയോ നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് 
വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയല്ല . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ദിവസം 
അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ദർഘാസ് പ്രകാരമുള്ള 
സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ അവരുടെ കരാർ 

ലസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ പ്പെ ടു ത്തിയ പകർപ്പും ലേബർ 
കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ 
നൽകുന്ന നടപ്പു വർഷത്തെ യോഗ്യതാ പ്രമാണം, കൈവശ 
മുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ കണക്ക്, അവർക്കെ ടു ക്കാ വുന്ന 
പ്രവർത്തികളുടെ സാമ്പത്തികപരിധി, സൊസൈറ്റികൾക്ക് 
ബാധകമായ നിബന്ധ ന കൾ മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 
പ്രമാണം ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് 
എന്നിവ ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ 


1 40 / 2013 - 14 - ഇരവിപുരം നിയോജകമണ്ഡല 

ത്തിൽ താന്നിയിൽ ചെ . 8. 100 കി . മീ . 
മുതൽ 8.140 കി . മീ . വരെ 40 മീറ്റർ 
നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ - 15 ലക്ഷം 
41/ 2013 - 14 - -ചാത്തന്നൂർ നിയോജകമണ്ഡല 
ത്തിൽ പരവൂ രിൽ ചെ . 1.960 കി . മീ . 
മുതൽ ചെ . 2.010 കി . മീ . വരെ 50 മീറ്റർ 
നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ 
പണികൾ - 15 ലക്ഷം 


2 


37 ,500 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 2,300 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 18 - 3 - 2014 , 4 മണിവരെ. 

- ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
| 22 - 3 - 2014, 4 മണിവരെ. 
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ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22 -3 - 2014 , 
4 . 30 മണി. 


ദർഘാസ് ഉറപ്പിക്കുന്ന കാലാവധി - 4 മാസം. 
പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി - 8 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - സി യും ഉപരിയും. 

ജലവിഭവവകുപ്പിലെയും പൊതുമരാമത്തുവകുപ്പിലെയും 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് പൊതുവായി നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


No. D6- 182/2010 / KDC. 

26th February 2014. 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of works are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from contractors 
for eligible class. The tenders will be received upto 
3 . 30 p . m . on 21 - 3 - 2014 by Registered Post and will be 
opened at 4 p . m . on the same day. Tenders through 
courier service will not be accepted . Department will not 
be responsible for the postal delay. If the last date of 
receipt of tenders will be a holiday, tenders will be opened 
at the same time on the next day. Tender forms and other 
details can be had from the Office of the Superintending 
Engineer, Kuttanad Development Circle , Chengannur up to 
1 p . m . on 18 -3 - 2014. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 
കൊല്ലം. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


EMD 


| Sl. 
| No . 


Tender No . and 
Name of Work with PAC 


നമ്പർ ഡി6 - 182 / 2010/ കെ . ഡി . സി. 


2014 ഫെബ്രുവരി 26. 


- P . M . Works 
240 / SE / KDC/ 2013 - 14 - M. I. Division , 
Chengannur — P. M . Providing drainage 
facilities at Perumana Colony in Ward 
No. 4 of Arattupuzha Panchayath 
" 18,00,000 


50, 000 


F .D . Works 


- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കുട്ടനാട് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് 
സർക്കിൾ സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവർ ത്തികൾക്ക് കേരള പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിലോ 
ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ 21 - 3 - 2014 വൈകുന്നേരം 3.30 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്ത്തപാലിൽക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസുകൾ 
വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന ദർ ഘാ സു കൾ സ്വീക രിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല താ മ സ ങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത 
പ്രവർത്തി ദിവസം ടി സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4 മണിക്ക് തുറക്കുന്ന 
തായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 


246 / SE / KDC/ 2013 - 14 _ M . I. Division, 
Chengannur - F.D . Providing drainage 
facilities from Vadhyaruparambil 
Kochaniyan Mukku and Road crossing 
to Lekshamveedu Colony of Ward 
No. 12 of Chingoli Panchayath — 
s 18,50, 000 


50,000 


കമ 


പദ്ധതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ 


Cost of tender document — 2,700 + VAT for Sl. No. 1 
and " 2, 800 + VAT for Sl. No . 2 . 

Time of completion — 12 months. 
Class of contractor - B Class and above. 

All prevailing conditions applicable to tenders in 
Irrigation and Public Works Departments are applicable to 
these tenders also . 


1 240/എസ് . ഇ ./ കെ . ഡി. സി. 2013 - 14 - ആറാട്ടുപുഴ 
പഞ്ചായത്ത് 4 -ാം വാർഡിൽ പെരുമന 
കോളനിയിൽ ജലനിർഗ്ഗമന തോടിന്റെ 
നിർമ്മാണം - 18, 00,000 


45,000 


വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി പ്രവർത്തികൾ 
2 246 /എസ്. ഇ . കെ . ഡി. സി . 2013 - 14 - ചിങ്ങോലി 
പഞ്ചായത്ത്12 -ാം വാർഡിൽ വാദ്യാരുപറമ്പിൽ 
കൊച്ചനിയൻ മുക്ക് മുതൽ ലക്ഷംവീട് 
കോളനിക്ക് കുറുകെയുള്ള റോഡിന്റെ ജല 
നിർഗ്ഗമന ഓടയുടെ നിർമ്മാണം - 18 ,50, 000 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Kuttanad Development Circle, 
Chengannur. 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 


46, 250 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി6- 182/ 2010 / കെ . ഡി. സി. 


2014 ഫെബ്രുവരി 25. 


ദർ ഘാസ് പമാണ ത്തിന്റെ വില കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
2,700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 2,800 + വാറ്റ്. 

പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ തരം - എ ആന്റ് ബി ക്ലാസ്സ്. 

ദ ർ ഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വി വ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 18 - 3- 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. 
ജല വി ഭവ വകു പ്പിലും പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിലും 
ദർഘാ സു കളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കുട്ടനാട് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് 
സർക്കിൾ സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചി നീ യർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവർത്തികളിലേക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ 
ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ 21 - 3 - 2014 വൈകുന്നേരം 3. 30 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്ത്തപാലിൽക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ സർവ്വീസുകൾ 
വഴി സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . 


18th MARCH 2014] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


| 171 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി. ബി. ടി .എൻ.1/ 99- 4 / 2013 - 14 . 


2014 ഫെബ്രുവരി 18. 


തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല താ മ സ ങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത 
( പവർത്തി ദിവസം ടി സമയം വരെ ദ ർ ഘാ സു കൾ 
സ്വീകരിക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാസുകൾ അന്നേദിവസം 4 - ന് 
തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 


പദ്ധതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തികൾ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും- 248 /എസ്. ഇ . കെ . ഡി . സി ./ 2013 - 14 - ചമ്പക്കുളം 
പഞ്ചായത്ത് 3 -ാം വാർഡിൽ മനത്തറ തോടിൽ ജലനിർഗ്ഗമന 
മാർഗ്ഗങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പണികൾ - 20, 00,000. 

നിരതദ്രവ്യം - 50,000. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 3, 000 + വാറ്റ്. 
പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി -- 8 മാസം. 
കരാറുകാരുടെ തരം - എ ആന്റ് ബി ക്ലാസ്. 

ദർ ഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വി വ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്നും 18 - 3 -2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭ്യമാണ്. 
ജല വി ഭവ വകു പ്പിലും പൊതു മ രാ മത്ത് വകു പ്പിലും 
ദർഘാ സു കളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി എറണാകുളം ചെറുകിട 
ജലസേചന മദ്ധ്യമേഖല സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പ റ യുന്ന പവ്യ ത്തി കൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യ ത യുള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച 
മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ 
സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയിമാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ 
ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാ 
കുന്നതല്ല . കൊറിയർ സർവ്വീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 27 - 3- 2014 -ാം 
തീയതി വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ 
ദിവസം 3 .30 - ന് സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം 
അധികാരപ്പെടുത്തിയ മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരോതൽസമയം ഹാജരാ 
യിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 
ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായി 
രുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ 
പരി ഗ ണിക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാ വധി അത് 
സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരതദ്രവ്യം 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

അടങ്കൽ തുകയും 


കമ 


1 


47 ,500 


No. D6- 182/ 2010/ KDC. 

25th February 2014 . 
Competitive tenders in sealed covers superscribing 
the name of work are invited for and on behalf of the 
Governor of Kerala by the undersigned from contractors 
for eligible class . The tenders will be received upto 
3 . 30 p . m . on 21- 3 - 2014 by Registered Post and will be 
opened at 4 p . m . on the same day . Tenders through 
courier service will not be accepted . Department will not 
be responsible for the postal delay . If the last date of 
receipt of tenders will be a holiday, tenders will be opened 
at the same time on the next day. Tender forms and other 
details can be had from the Office of the Superintending 
Engineer, Kuttanad Development Circle, Chengannur up to 
1 p . m . on 18- 3 -2014. 

P. M . Works 


2 


54/ എസ് . ഇ . എം. ഐ . സി . സി./2013 - 14 - 
എഫ്. ഡി. 2013 - 14 - പാലക്കാട് ജില്ല - 
പുതു ക്കോട് ഗ്രാമ പ ഞ്ചാ യ ത്തിൽ 
വാളങ്ങോട് ഭാഗത്ത്ചുള്ളിപ്പാടം തോടിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - പാർശ്വ 
സംരക്ഷണവും ലൈനിംഗും - - 19,00,000 
55 / എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി./ 2013 - 14 - 

പ്രാജക്ട് മെയിന്റനൻസ് 2013 - 14 
പാലക്കാട് ജില്ല - 

തൃത്താല പഞ്ചായത്തിലെ 
തിരുമിറ്റക്കോട് എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ 
പമ്പ് ഹൗസ് ലോവറിംഗും അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപ്പണികളും - 24,96,000 
56 /എസ് . ഇ . എം . ഐ . സി . സി ./ 2013 - 14 - 
എഫ്. ഡി. വർക്ക്സ് തൊടുപുഴ 
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ വാർഡ് നമ്പർ 
31- ൽ പാറക്കടവ് ഭാഗത്ത് നീലൻമാരി 
തോടിന്റെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ 
നിർമ്മാണം - 24,00,000 


50 , 000 


3 


50, 000 


| Tender No . and Name of Work with PAC 
248/ SE /KDC/ 2013 -14 - M . I. Division , Chengannur - P . M. 
Improvements to drainage facilities in Manathara thodu 
(Chepalackal) in Ward No. 3 of Champakulam 
Panchayath - 20 ,00 ,000. 
| EMDF 50,000. 

Cost of tender document - " 0 .15 % of Estimate 
PAC + VAT. 

Time of completion — 8 months. 
Class of contractor - A and B Class. 

All prevaling conditions applicable to tenders in 
irrigation and Public Works Departments are applicable to 
these tenders also . 


ദർഘാസ് ( പമാണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
2,900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2- ന് - 3,800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3- ന് 
3,600 + വാറ്റ്. 
- ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 20 - 3 - 2014 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 21 - 3 - 2014 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 


പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 


Office of the 
Superintending Engineer, 
Kuttanad Development Circle , 
Chengannur. 


കരാറുകാരുടെ തരം- " ബി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും. 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണവും മറ്റ് വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പ് 
വച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുവാൻ 
പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപ്പ 
ത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 
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നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ 
നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും 
മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആയിരിക്കണം. 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 
നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു 
ന്ന തു മാ ണ് . 1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴി ലാളി 
നിയമത്തിലെ ( 2) വകുപ്പനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 
നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം 
ചെലവിന്റെ 1 % നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
ഫണ്ടിലേക്ക് അടയ്ക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. 

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പുകളിലെ ദർഘാ 
സുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


Class of Registration of contractor - " B class 
and above . 

Time of completion — 6 months. 

Tenders will be opened by the Superintending 
Engineer or the Officer authorized by her in the presence 
of the tenderers or their authorized agents present at that 
time. If the last date of receipt of tender happens to be 
holiday, tenders will be received and opened on the next 
working day . The firm period of the tenders will be 
4 months from the date of receipt of the tender. 

Tender documents and other details of tenders can 
be obtained from the office of the undersigned . Tender 
documents sold to one party are not transferable to 
another. Written application quoting Registration Number 
and enclosing registration card should be produced for 
obtaining the tender forms. Tender should be enclosed 
with preliminary agreement in stamp paper worth - 100 
and sufficient EMD pledged in favour of Superintending 
Engineer, Minor Irrigation Central Circle , Ernakulam . 
Tenders without sufficient EMD and preliminary agreement 
will be summarily rejected. As per 1989 Kerala 
Construction Workers Welfare Fund Rule ( 2 ) , the 
contractor is liable to remit 1 % of the total expenditure of 
work done towards the KCWW fund . All Rules and 
regulations of tenders prevailing in the Irrigation 
Department/PWD are applicable to this tender also . 


No. DB .TN . 1 /99 - 4/ 2013 -14. 18th February 2014. 

The Superintending Engineer, Minor Irrigation 
Central Circle , Ernakulam on behalf of the Governor of 
Kerala invites competitive tenders in sealed covers 
superscribing the name of work from eligible contractors 
registered in Kerala P. W .D ./ Irrigation Department. 


Tenders will be received by Registered Post/Speed 
Post only . Tenders submitted directly or by Courier 
Service will be rejected . The tenders received after the 
stipulated date and time due to postal delays or any other 
reason will not be considered . 


| Sl. 


EMD 


Tender No. and 
Name of Works with 

Estimate PAC 


No. 


1 


54 /SEMICC /2013 -14 — Flood Damages — 
2013 -14 - Palakkad District -Improvements 
to side protection and lining works to 
Chullipadam thodu at Valengode in 
Puthucode Grama Panchayath — 
- 19,00,000 


Office of the 
Superintending Engineer , 
Minor Irrigation Central Circle , 
Ernakulam , Civil Station , 
Kakkanad, Pin - 682 030 , 
Phone: 0484 -2426470 . 


( Sd.) 
Superintending Engineer. 


47,500 


2 55/SEMICC /2013-14 - F. D . Works Project 

Maintenance — 2013 - 14 — Palakkad District , 
Lowering of Pump house and urgent 
rectification of L .I. Scheme Thirumittacode 
in Thrithala Panchayath - 24,96,000 
- 56/ SEMICC/2013 -14 _ Side protection of 

Neelanmary thodu at Parakkadavu in Ward 
No. 31 of Thodupuzha Municipality 

24, 00, 000 


50, 000 


50 ,000 


Cost of tender forms— 2 ,900 + VAT for Sl. No . 1 , 
S 3, 800 + VAT for Sl. No. 2 and * 3, 600 + VAT for Sl. No. 3 . 

- Date and time of sale of tender forms - 20 - 3 - 2014, 
10 a. m . to 21 - 3 - 2014 up to 1 p . m . 

Last date and time of receipt of tender forms , 
27 -3-2014 up to 3 p. m . 

Date and time of opening of tenders — 27 - 3 -2014 at 
3.30 p . m . 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ഡി . ബി.1/ 05. 

2014 ഫെബ്രുവരി 22 . 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, 
പാജക്ട് സർക്കിൾ, മൂ വാ റ്റു പു ഴ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തിക്കുവേണ്ടി കേരള പൊതു മരാമത്ത്/ ജല സേചന 
വകുപ്പിലെ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്ത് മുദ്രവച്ച ക വ റു ക ളിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . 
ദർഘാസുകൾ 25- 3 - 2014, 3 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ 
മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും ( കൊറിയർ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല ) 
അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് സൂപ ണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചി നീ യറോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെടു ത്തുന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെയോ അവരുടെ 
പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽതുറക്കുന്നതുമാകുന്നു . 
തപാലിൽ വരുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ മാത്രം 
ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേ 
ദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം മേൽ 
പറഞ്ഞ സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീക രിക്കു ന്നതും 
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ലേല പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി. ബി . 368 / 2003. 

2014 ഫെബ്രുവരി 28. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി മൂ വാ റ്റു പു ഴ വാലി 
ഇറി ഗേ ഷൻ പാജക് ട് സബ് ഡിവി ഷൻ നമ്പർ- 1, 
മുട്ടം, അസി സ്റ്റന്റ് എക് സി ക്യൂ ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യറുടെ 
കാര്യാലയത്തിനു കീഴിൽ വരുന്നതും, വലതുകര കനാൽ 
ചെയിനേജ്- 6000 - നും 7000 - നും ഇടയ്ക്ക് ഇടവെട്ടി ഗ്രാമ 
പഞ്ചാ യ ത്തിൽ കനാലിന്റെ സൈഡിൽ വീടു കൾക്ക് 
ഭീഷ ണി യായി അ പ ക ടാ വ സ്ഥ യിൽ നിൽക്കുന്നതുമായ 
2 പെരുമരവും 2 തേക്കുമരവും താഴെപറയുന്ന തീയതിയിലും 
സ്ഥലത്തും വച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പരസ്യമായി 
ലേലം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതാണ്. 
എസ്. ആർ. നമ്പർ ഡിവിഷൻ എസ്. ആർ. 02/ 2013 - 14. 
ഇനവിവരം - 2 പെരുമരം, 2 തേക്കുമരം. 
നിരതദ്രവ്യം - 1300. 

ലേല സ്ഥലം - ഇടവെട്ടി കനാൽ ചെയിനേജ് 7000 - നു 
- സമീപം. 

ലേല തീയതി - 20 - 3 - 2014 . 


അതിനടുത്ത ദിവസം മേൽപറഞ്ഞ സമയത്ത് തുറക്കുന്നതു 
മാണ്. ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസിന്റെ ഒരു പകർപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, 

പാജക്ട് - 2 , തിരു വ ന ന്ത പുരം എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. (കത്ത് നമ്പർ 16857 / MP1 / 2009 / WRD 
തീയതി 10 - 7-2009 ). 
-- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
തുകയും- 5/എസ്. ഇ . പി. സി. എം ./ 2013 -14 --മൂവാറ്റുപുഴ നദീതട 
ജലസേചന പദ്ധതിയുടെമൂവാറ്റുപുഴ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള 
കോട്ടമരുതൂർ സ്കൂൾ കനാൽ ബണ്ട് റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
വേലകൾ - കല്ലൂർക്കാട് വാർഡ് നമ്പർ- 16 ലക്ഷം. 

നിരതദ്രവ്യം - 40,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില - " 2,400 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
17 -3 - 2014 മുതൽ 19 -3 - 2014, 1 മണിവരെ. 

- ദർഘാ സ് ഫോറങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 25 -3 -2014, 3 മണിവരെ. 

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം " ബി യും അതിനു മുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 9 മാസം. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ 
ഒപ്പു വച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും മേൽ 
കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതികളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 
രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ മേൽ പറഞ്ഞ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം 
ലഭിക്കുന്നതും, അവ അന്യോന്യം കൈമാറുവാൻ പാടില്ലാത്തതു 
മാകു ന്നു . ഈ ജോലിക്ക് ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കു മ്പോൾ 
- 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ ഒരു പാരംഭ കരാർകൂടി 
വയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു . നിരതദ്രവ്യം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് 
ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്ക വിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയി 
ട്ടുള്ളതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാ 
ത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ 
ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു ന്ന തു മാ ണ് . കേരള നിർമ്മാണ 
തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധിയിലേക്ക് ബിൽ തുകയുടെ ഒരു 
ശതമാനം അംശാദായമായി ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിക്കുന്നതും 
നിധിയിലേക്ക് അടയ്ക്കു ന്ന തുമാണ്. നിയമാനുസൃതമായ 
സെയിൽടാക്സസും/ വാറ്റും ഓരോ ബില്ലിൽ നിന്നും പിടിക്കു 
ന്നതും ആയവ സെയിൽ ടാക്സ് അധികാരികൾക്ക് കൈമാറു 
ന്ന തു മാ ണ്. ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ 84 / 97 /PW & T 
തീയതി 19 - 8 - 1997 - 0 , ഗവൺ മെന്റ് ഓർഡർ നമ്പർ 
137/ 98/PWD തീയതി 21- 2 - 1998 - 0, ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ 
നമ്പർ 25935/ MP1/ 11 / WRD തീയതി 16 - 1 - 2012 - പ്രകാരം 
പറ ഞ്ഞിട്ടുള്ള പെർഫോമ ൻ സ് ഗ്യാരണ്ടി തുട ങ്ങിയ 
വ്യ വ സ്ഥ കളും കേരള പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജല സേ ച ന 
വകുപ്പിലെ ദർഘാ സു കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പുതുക്കിയ 
മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. 


ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ലേല 
സമയത്തിനുമുൻപായി മുകളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ടി ആവശ്യത്തിലേക്കായി മുദ്രവച്ച 
ക്വട്ടേഷനുകളും സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ക്വട്ടേഷനുകൾക്ക് 
പ്രത്യേക ഫോറം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല . മുദ്രവച്ച ക്വട്ടേഷനുകൾ 
ലേല ദിവസത്തിന്റെ തലേദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ 
ആഫീസിൽ സ്വീക രിക്കു ന്ന താ ണ് . ക്വട്ടേ ഷ നോ ടൊപ്പം 
നിരതദവ്യം ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കിൽ നിന്നും അസിസ്റ്റന്റ് 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള 
ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് സഹിതം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താണ്. തുക 
ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്തതും താമസിച്ച് 
ലഭിക്കുന്നതതുമായ ക്വട്ടേഷനുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ക്വട്ടേ ഷ നു കൾ സമർപ്പിച്ച വർക്കും 
ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. 

ലേലാനന്തരം ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്നതും കൂടുതൽ 
തുക ലേലം കൊണ്ടോ ക്വട്ടേഷൻ കൊണ്ടോ സമർപ്പിച്ചയാളുടെ 
പേരിൽ ലേലം താൽക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതും ലേല 
തുകയും 12.50 ശതമാനം വിൽപ്പന നികുതിയും ചേർന്ന തുക 
ലേല സ്ഥലത്തുവച്ച്തന്നെ അടച്ച് രസീത് വാങ്ങേണ്ടതാണ്. 
ലേലം ഉറപ്പിച്ച വിവരത്തിന് നോട്ടീസ് കിട്ടിയതിനു ശേഷം 
മാത്രമേ ലേലസാധനങ്ങൽ സ്ഥലത്തുനിന്നും നീക്കം ചെയ്യാൻ 
പാടുള്ളു. 

- ഇറി ഗേ ഷൻ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റിന്റെ ക്വട്ടേ ഷൻ/ ലേലം 
സംബന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഇതിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേ 
ദിവസം ലേലം നടക്കാതെ വന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം മറ്റൊരു നോട്ടീസ് കൂടാതെ ലേലം നട ത്തു ന്ന 
തായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽനിന്നും 
അറിയാവുന്നതാണ്. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ, 
മൂവാറ്റുപുഴ. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( ഒപ്പ്) 
എം . വി . ഐ . പി . 

- അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ- 1. 

എഞ്ചിനീയർ. 
മുട്ടം. 


( ഒപ്പ്) 
സൂപ്രണ്ടിംഗ്എഞ്ചിനീയർ. 
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[PART III 


( 1) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 

- 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ ആ വ ശ്യ മായ വി വ ര ങ്ങ ൾ 

രേഖ പ്പെടുത്തിയ പാഥ മിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
നമ്പർ ഡി2 - ജനറൽ 2004 Vol . II . 2014 ഫെബ്രുവരി 28. 

ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം തൃശ്ശൂർ മെനർ ഇറിഗേഷൻ 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിതൃശ്ശൂർ ചെറുകിട ജലസേചന ഡിവിഷൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ 
വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തി - നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും 
കൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാ റു കാ രിൽനിന്നും 

മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാസിനോടൊപ്പം ദർഘാസ് വാങ്ങിയ രശീതിയും ഉള്ളടക്കം 
ദർഘാ സു കൾ തപാ ലിൽ സ് പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് 

യഥാക്രമം പൂരിപ്പിച്ച് അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ 
ഈ വകുപ്പ്ഉത്ത ര വാ ദി യാകുന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾ - നിര ത ദ വ്യം കെട്ടി വ യ് ക്കാ ത്ത തു മാ യ ദർഘാ സു കൾ 
താഴെ പറയുന്ന ദിവസം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കു കയും നിരസിക്കുന്നത്താണ്. 
അന്നേ ദിവസം 3.30 മണിവരെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെടു ത്തുന്ന മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥരോ 

1991 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത 

നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ മൊത്തം 
ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്തുള്ള പ്രവൃത്തി 

ചെലവിന്റെ 1 % നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ 

ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 
കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം 

കേരള പൊതു മരാമത്ത്/ ജല സേചന വകുപ്പിലെ 
വരെയായിരിക്കും. 

ദർ ഘാ സു കളെ സംബ ന്ധിച്ച് നില വി ലു ള്ള എല്ലാ 

വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത് 
കമ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം - ജി . ഒ . ( എം .എസ്.) നമ്പർ 135 / 97 / കോ .ഓപ്പ. തീയതി 
നമ്പർ 
അടങ്കൽ തുകയും 

13 - 11- 1997 -ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ 

ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും 
- ( 2) 

( 3) 

ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. എം . പി .എൽ. എ . ഡി . 
32 / ഇ . ഇ ./ എം . ഐ . തൃശ്ശൂർ/ 2013- 14 - വഞ്ചിപുര 

പണികൾക്ക് ടെണ്ടർ എക്സസ്അനുവദിക്കുന്നതല്ല . 
ത്താഴം ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ മെയിൻ 
കനാലിന്റെ കേടുപാടുതീർക്കലും പമ്പ് 

കരാറുകാർ പിൻ കോഡ് നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഡ്രസ്സ് 
ഹൗസിന്റെ മേൽക്കൂരയ്ക്ക് പ്രസ്സ് വർക്കും - 

രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
- 15 ,00, 000 

37 ,500 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
2 33 / ഇ . ഇ ./ എം . ഐ ./തൃശ്ശൂർ/ 2013 -14 - കൊടുങ്ങല്ലൂർ 

കാര്യാലയം, ചെറുകിട 
നിയോയകമണ്ഡലത്തിലെ കാടുക്കുറ്റി പഞ്ചായ 

ജലസേചന വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
ത്തിലെ കണിച്ചാംതുറ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ 

തൃശ്ശൂർ- 20. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
സ്കീമിന്റെ മെയിൻ കനാലിന്റെ മെയിന്റനൻസ് 
- - 15,00,000 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
3 34 / ഇ . ഇ ./ എം . ഐ . തൃശ്ശൂർ/ 2013 -14 - അന്നമനട 
പഞ്ചായത്തിലെ എരയാംകുടി നമ്പർ 1 ലിഫ്റ്റ് 
ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുടെ പുനരുദ്ധാരണ 

നമ്പർ ഡി4- ടെണ്ടർ/ 2013 - 14 ( 5). 2014 ഫെബ്രുവരി 18 . 
പ്രവൃത്തികൾ- 15,00,000 

37 ,500 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിമലമ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി 

ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില -- - 2,300 + 5 % വാറ്റ്. 

പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസ് ( പമാ ണ ങ്ങ ളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
സമയവും 18 - 3 - 2014, 1 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് നമ്പരും 

നിരത 
പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 

കമ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 
അവസാന തീയതിയും സമയവും 24 - 3 - 2014, 3 മണിവരെ. 

നമ്പർ 

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 
- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 24 -3 -2014 , 

(2) 
3 .30 മണി. 
പവ്യ ത്തി യു മായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവി ഷൻ - മെ നർ 

- 1 43 / 2013 - 14 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - ഇടതുകര 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ. 

പ്രധാന കനാൽ - കൊടുവായൂർ ശാഖാ 

കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/ 800 കി . മീറ്ററിനും 
കരാറു കാ രന്റെ കുറഞ്ഞ യോഗ്യത - " സി ക്ലാസും 

1/200 കി .മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ 
അതിനുമുകളിലും. 

അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 6 മാസം. 

9, 98, 675 

25, 000 
ദർഘാസ് പ്രമാണവും മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങളും താഴെ 

44 / 2013 - 14 - ടി - ഇടതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ 
ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 

ചെയിനേജ് 20 /800 കി.മീറ്ററിനും 20/ 950 കി. 
ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ പര സ് പരം 

മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ - ടി 
കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 

- 14 , 99, 258 

37, 500 


37 ,500 


(1) 


( 3 ) 


- 2 
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175 


- 


- (2) 


3 


14 


45 / 2013 - 14 - മലമ്പുഴപദ്ധതി ഇടതുകര പ്രധാന 
കനാൽ-കുത്തനൂർ ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 4 / 100 കി . മീറ്ററിനും 4 / 400 കി . 
മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 14,98,072 37,500 


56 / 2013 - 14 - ടി ഉദ്യാന പരിപാലനം- ജലധാര 
കൾക്കും സ്റ്റെപ്പുകൾക്കും ചുറ്റും കൈവരി 
സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ - 6,46,444 


16 ,200 


57/ 2013 - 14 - ടി - ഉദ്യാന പരിപാലനം- ഗാർഡൻ 

സെക്ഷന്റെയും ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷന്റെയും 
കാര്യാലയത്തിന് ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മേൽക്കൂര 
നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ - 3, 46,360 


- 8 , 700 


16 


58/2013- 14 - മംഗലം പദ്ധതി- ഇടതുകര കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 1/ 300 കി . മീറ്ററിനും 1/ 450 
കി.മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത് ബലപ്പെടു 
ത്തുകയും ചെയിനേജ് 1/ 510 കി. മീറ്ററിലുള്ള 
സൂയീസിന്റെ കേടുപാട് തീർക്കുന്ന പ്രവൃത്തി 
കൾ - 5,83,023 

14, 600 


- 17 


- 4 46 / 2013 - 14 - ടി ഇടതുകര പ്രധാന കനാൽ 

പ രി ക്കോ ട്ടു കു റിശ്ശി ക നാ ലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 5 / 500 കി . മീറ്ററിനും 5 / 700 
കി . മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ ടി 
- 13 ,24 , 193 

33, 150 
47 / 2013 - 14 ടി ഇടതുകര പ്രധാന കനാൽ- 

പെരിങ്ങോട്ടു കു റിശ്ശി കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 7 / 200 കി . മീറ്ററിനും 7/ 240 
കി .മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ ടി 
- 3,94,360 

9 ,900 
- 6 48 / 2013 - 14 - ടി ഇടതുകര പ്രധാന കനാൽ 

പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
3 / 550 കി . മീറ്ററിനും 13 / 900കി. മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ ടി - 14,99, 000 

- 37 , 500 
7 49 /2013 - 14 ടി ഇടതുകര പ്രധാന കനാൽ 

കോട്ടായി ശാഖാ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
5/ 250 കി . മീറ്ററിനും 5 / 400 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ ടി - 6, 14,343 

15,400 
8 50/ 2013 - 14 ടി - ഇടതുകര പ്രധാന കനാൽ - 

കോട്ടായി ശാഖാ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
2 / 600 കി . മീറ്റർ മുതൽ 3 / 200 കി. മീറ്റർ വരെ 
യുള്ള ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികൾ- വെൽഡോപ്പിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവൃത്തികൾ ഉൾപ്പെടെ - 5,00,000 

12 , 500 
51/ 2013 - 14 ടി വലതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 10 /700 കി . മീറ്ററിനും 10 / 900 
കി.മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 9,99,092 25,000 


59 /2013 - 14 ടി ഇടതുകര കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
4/ 350 കി . മീറ്ററിനും 4/ 420 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ ചോർച്ച നിവാരണ 
പ്രവൃത്തികളും സൂയീസിന്റെ കേടുപാട് 
തീർക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും- 5,06,050 


12 ,700 


18 60 /2013 - 14 ടി ഇടതുകര കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 

0 / 500 കി. മീറ്ററിനും 0/ 600 കി . മീറ്ററിനും 
- ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത് ബലപ്പെടുത്തുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾ - 7,40 , 876 


18,550 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - ക്രമനമ്പർ 1, 9, 11, 18 
ഇവയ്ക്ക് 1,500 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 2, 3, 6 ഇവയ്ക്ക് 
- 2,300 + വാറ്റ്+ സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 4- ന് 2,000 + വാറ്റ്+ സെസ്സ്, 
കമനമ്പർ 5 - ന് 800 + വാറ്റ്+ സെസ്സ്, കമനമ്പർ 7 , 14 
ഇ വയ് ക്ക് 1,300 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, കമനമ്പർ 8 - ന് 
S 1,000 + വാറ്റ്+ സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 10, 12 , 13 , 16 ഇവയ്ക്ക് 1,200 + 
വാറ്റ്+ സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 15 - ന് 700 + വാറ്റ്+ സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 
17 - ന് 1,100 + വാറ്റ്+ സെസ്സ് . 


10 


- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 10 വരെ 13 -3 - 2014, ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ, 
ക്രമനമ്പർ 11 മുതൽ 18 വരെ 17- 3- 2014, ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ. 


ദർ ഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും ക്രമനമ്പർ 1 മുതൽ 10 വരെ 19- 3- 2014 , ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിവരെ, ക്രമനമ്പർ 11 മുതൽ 18 വരെ 22 -3 - 2014, ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണിവരെ. 


11 


52 /2013 -14 ടി വലതുകര പ്രധാന കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 20/00 കി. മീറ്ററിനും 26/ 00 
കി.മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള സൂയീസ് ഷട്ടറിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ, പത്തിരിപ്പാല 
യിലുള്ള റഗുലേറ്ററിന്റെ റിപ്പയർ പ്രവർത്തന 
ങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ- 5,98,778 

15, 000 
53 /2013 - 14 ടി വലതുകര പ്രധാന കനാൽ 

തേനൂർ ശാഖാ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
3/ 600 കി. മീറ്ററിനും 3 / 900 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 9,96,560 

24,950 
- 54 /2013 - 14 - ടി ക്യാമ്പ് ഏരിയായിലെ എൽ. ഡി . 

ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പ്രവൃത്തികൾ - 5,99,351 

15 ,000 
55 / 2013- 14 ടി ക്യാമ്പ് ഏരിയായിലെ യു . ഡി. 
ക്വാർട്ടേഴ്സുകളുടെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പ്രവൃത്തികൾ - 5,99, 619 

15 , 000 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും ക്രമനമ്പർ 
1 മുതൽ 10 വരെ 19 - 3 - 2014 , 3 മണി, ക്രമനമ്പർ 11 മുതൽ 18 
വരെ 22 - 3- 2014, 3 മണി. 


12 


13 


കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ് " ഡി - യും " സി - യും അതിനു 
മുകളിലും. 

- പ്രവൃത്തി ചെയ്തുതീർക്കേണ്ട കാലാവധി- ക്രമനമ്പർ 
1 മുതൽ 4 വരെയും 6 , 9 , 11, 18 ഇവയ്ക്ക് 6 മാസം, 
ക്രമനമ്പർ 5, 8, 15 ഇവയ്ക്ക് 3 മാസം, ക്രമനമ്പർ 7, 10, 12, 
13, 14 , 16, 17 ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം. 
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KERALA GAZETTE 


[ PART III 


നിബന്ധനകൾ 


| ( 2 ) 


- (3) 


12,500 


12 ,500 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ മാത്രമേ ഈ 
കാര്യാലയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ ( കൊറിയർ സർവീസ് 
മുഖ ന യോ , നേരിട്ടോ സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ) 
ദർഘാസുകൾ അപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ യി രി ക്കും . ത പാ ൽ 
തകരാറുമൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഈ ഡിപ്പാർട്ടു 
മെന്റിന് യാതൊരു വിധമായ ഉത്തരവാദിത്വവും ഉണ്ടായിരി 
ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസുകൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാ ന 
തീയതിയും തുറക്കുന്ന തീയതിയും ഏതെങ്കിലും കാരണ 
വശാൽ അവധിയാകുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി 
ദിവസം ഇതേ സമയത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതു 
മാ യി രി ക്കും . നിശ്ചിത സമ യ ത്തി നു ശേഷം ലഭി ക്കു ന്ന 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . 

ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപത ത്തിൽ 
ഒരു പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ആവശ്യമായ നിരതദവ്യവും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചന പദ്ധതി ഡിവിഷന്റെ 
പേരിൽ മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. 
പ്രവൃത്തികളിൽ കമ്പോള വില ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാധന 
സാമഗ്രികൾക്ക് അധിക നിരക്ക് അനുവദിക്കുന്നതല്ല . 

ജല വിഭവ വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവ ര ങ്ങൾ ഇ 
കാര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിന ങ്ങ ളിൽ നേരിട്ട് 
അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 


3 63/ 2013 - 14 പോത്തുണ്ടി പദ്ധതി 2013 - 14 

അയിലൂർ ശാഖാ കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
3 / 100 കി. മീറ്ററിനും 3 / 300 കി. മീറ്ററിനും 
ഇട യിലുള്ള ചോർച്ച നിവാ ര ണ വും 
അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളും 

4,99,247 
4 64 / 2013 - 14 - പോത്തുണ്ടിപദ്ധതി 2013 - 14 

അയ 1/ 100 കി. മീറ്ററിനും 1/300 കി. മീറ്ററിനും 
ഇട യി ലു ള്ള ചോർച്ച നിവാ ര ണ വും 
അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളും 

S 4,98,405 
5 65 / 2013 - 14 - പോത്തുണ്ടിപദ്ധതി 2013 - 14 

ഇടതു പ്രധാന കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 
3 / 540 കി. മീറ്ററിനും 3 / 590 കി . മീറ്ററിനും 
ഇടയിലുള്ളപുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികൾ 

- 4,19,041 
6 66 /2013 - 14 പോത്തുണ്ടി പദ്ധതി 2013 - 14 
ചെറു വ ഞ്ചി പാടം ശാഖാ കനാലിന്റെ 
ചെയിനേജ് 0/ 500 കി. മീറ്ററിനും 1/ 00 
കി . മീറ്ററിനും ഇട യി ലു ള്ള പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവർത്തികളും ട്രാക്ടർ കാസ് 
നിർമ്മാണവും- 4,49,528 


10 , 500 


11,250 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ജലസേചന വിഭാഗം, ( ഒപ്പ്) 
മലമ്പുഴ. 

-- എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് " 1,500 + 
വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1, 800 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, 
കമ ന മ്പർ 3 - നും 4 - നും 1, 000 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, 
മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് - 900 + വാറ്റ് + സെസ്സ്. 

- കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്സ്- " ഡി യും സി യും അതിന് 
മുകളിലും 

പ്രവർത്തി ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമനമ്പർ 
1- നും 2 - നും 6 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം. 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 19 - 3- 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി 
വരെ വിൽക്കു ന്നതും പൂരിപ്പിച്ച് പ്രമാണങ്ങൾ 22 - 3 - 2014 
ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും, അന്നേദിവസം 
ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് ശേഷം ഹാജരാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


നമ്പർ ഡി4 - ടെണ്ടർ/ 2013 - 14 ( 6). 

2014 ഫെബ്രുവരി 22. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി മല മ്പു ഴ ജല സേ ചന 
പദ്ധതി ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവെച്ച കവറുകളിൽ രജി ട്രേഡ് തപാലിൽ 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
ദർഘാസ് നമ്പരും 

- നിരത് 
കമ 

- പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
നമ്പർ 

ദ്രവ്യം 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 

( 2) 


- നിബന്ധനകൾ 


- (1) 


( 3) 


25,000 


1 61/ 2013 - 14 - പോത്തുണ്ടിപദ്ധതി 2013 - 14 

വലതു കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 5/ 800 കി. 
മീറ്ററിനും 6 / 100 കി . മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളും അണ്ടർ 
ട ണ ലി തന്റെ ചോ ർ ച്ച നി വാ ര ണ 

പ്രവർത്തികളും- 9,99,436 
2 62 / 2013 -14 - പോത്തുണ്ടിപദ്ധതി 2013 -14 

വലതു കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 0/800 കി. 
മീറ്ററിനും 1/00 കി. മീറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള 
അടിയന്തിര പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തികളും 
അണ്ടർ ടണലിന്റെ ചോർച്ച നിവാരണ 
പ്രവർത്തികളും - 11,98, 413 


പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസ് രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ മാത്രമേ ഈ 
കാര്യാ ല യ ത്തിൽ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളു ( കൊറി യർ 
സർവ്വീസ് മു ഖ നയോ നേരിട്ടോ സ്വീക രി ക്കു ന്നതല്ല ). 
ദർഘാസുകൾ അപ്പോൾ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ 
സാന്നി ദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ യി രി ക്കും . തപാൽ 
തക രാ റു മൂ ലമോ മറ്റോ കാല താ മസം വന്നാൽ ഈ 
ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റിന് യാതൊരുവിധ മായ ഉത്തര വാദിത്വവും 
ഉണ്ടാ യി രിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാ സു കൾ സ്വീക രിക്കു ന്ന 
അവസാന തീയതിയും തുറക്കുന്ന തീയതിയും ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ അവധിയാവുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 
ഇതേ സമയത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
നിശ്ചിത സമയത്തിനു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. 


30,000 
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- ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഒരു 

ദർഘാസ് തീയതി- 20 - 3 - 2014 . 
( പാഥ മിക ഉട മ്പ ടിയും ആ വ ശ്യ മായ നിര ത ദ വ്യ വും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ജലസേചന പദ്ധതി ഡിവിഷന്റെ 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കൽ ടെണ്ടർ ദിവസം 3 മണി വരെ. 
പേരിൽ മാറത്തക്കവിധം അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. 

ദർഘാസ് തുറക്കൽ - ടെണ്ടർ ദിവസം 3.30 മണി. 
പ്രവൃത്തികളിൽ കമ്പോള വില ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സാധന 
സാമഗ്രികൾക്ക് അധിക നിരക്ക് അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം- " സി യും അതിനു മുകളിലും. 
- ജല വിഭവ വകു പ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച എല്ലാ 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
ദർഘാ സു കൾ സംബ ന്ധിച്ച് കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങൾ ഇ 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റുവിവരങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
കാ ര്യാ ല യ ത്തിൽ നിന്നും പവ്യത്തി ദിന ങ്ങ ളിൽ 

എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും നിശ്ചിത സമയത്തിനു 
നേരിട്ട് അന്വേഷിച്ച് അറിയാവുന്നതാണ്. 

മുമ്പായി ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായി 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 

( പമാ ണ ത്തിനു വേണ്ടി അ ട യ്ക്കു ന്ന തുക യാതൊരു 
ജലസേചന വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 

കാര ണ വ ശാലും തിരികെ ലഭിക്കു ന്ന തല്ല . ദ ർ ഘാ സ് 
മലമ്പുഴ- 678 651. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 

പ്രമാണത്തിന്റെ ഏകദേശ വിലയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരി 
ക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില എത 

യെന്ന് ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും ആയത് ദർഘാസ് 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

പമാ ണ ത്തി നായി ഒടു ക്കേ ണ്ട തു മാ ണ് . ദർഘാ സിൽ 
നമ്പർ ഡി4 - ടി .എൻ. 12/ 2013 - 14. 

2014 മാർച്ച് 1. 

പങ്കെടു ക്കു വാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറു കാർ ( ലേബർ 

കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റി ഉൾ പ്പെ ടെ ) അ വരുടെ 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി മലപ്പുറം ചെറു കിട 

രജി സ് ട്രേ ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറി ജി നൽ സഹിതം 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 

നേരിട്ട് ഹാജ രാ കേ ണ്ട താ ണ് . ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള 

സൊസൈറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ 

ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് 
പേരും നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ 

രജിസാറിൽനിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള 
മത്സരാടി സ്ഥാ ന ത്തിലുള്ള ദർഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു 

അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
കൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ ദർഘാസ് ദിവസം 3 മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 മണിക്ക് തൽസമയം ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം 
ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലഭിക്കുന്നതും ഇവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. 
എഞ്ചി നീ യറോ അദ്ദേഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് ദർഘാസ് ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ 
ഉദ്യോ ഗസ്ഥനോ ദ ർ ഘാ സു കൾ തുറ ക്കു ന്നതുമാ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
യി രി ക്കും . പസ്തുത ദിവസം സർക്കാർ അ വധി - എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് പിന്നീടുള്ള ദിവസം ആ വ ശ്യ മായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച തു മായ നിര ത ദ വ്യം 
ടി സമയത്ത് ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ ദ ർ ഘാ സി ന ാ ട പ പ്പ ം സ മ ർ പി ക്ക ണ്ട താ ണ് . 
രജിസ്സ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി മാത്രമേ ദർഘാസിനൊപ്പം 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ ശരിയായ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസ് വഴി അയയ്ക്കുന്നതോ വിധത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി, ടി . ആർ 5 രശീതിയോ 
നേരിട്ടു നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. - അതിന്റെ പകർപ്പോ എന്നിവ വയ്ക്കാത്ത ദർഘാസുകളും 
തപാൽ തകരാറു മൂലമോ മറ്റോ കാല താ മസം വന്നാൽ കവറിന്റെ പുറത്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും നമ്പരും എഴുതാത്ത 
ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 
ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ( സാധ) 582 /2012/ ഡബ്ല . ആർഡി/ തിരുവനന്തപുരം/ തീയതി 
തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 

16 - 5 - 2012 - ൽ നിർദ്ദേ ശിച്ച പ്രകാരം കോർ ബാങ്കിംഗ് 

സംവിധാനമുള്ള ബാങ്കിലെ കരാറുകാരന്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പരും, 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 

- ഐ . എ ഫ് . എസ്. കോഡും ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
തുകയും - 42/ 2013 - വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - ബെഞ്ചാലി 

സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട താ ണ്. അല്ലാ ത്ത പക്ഷം ദർഘാ സു കൾ 
ഇറിഗേഷൻ റിക്ലമേഷൻ സ്കീമിലെ പമ്പ് ഹൗസിന്റെ 2013 - 14 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് ജലവിഭവ 
വർഷത്തെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 5,00,000 . 

വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും 
നിരതദ്രവ്യം 12 ,500. 

ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 

പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 1,000 + വാറ്റ് 5 %. 

ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിൽപ്പനയുടെ തീയതിയും 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

( ഒപ്പ്) 
സമയവും താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ഓഫീസിൽ നിന്നും 13 -3-2014 

കാര്യാലയം, 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
മുതൽ 14 - 3- 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 

മലപ്പുറം. 

എഞ്ചിനീയർ. 
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KERALA GAZETTE 


[PART III 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡിബി4 - ടി .എൻ.- 15 /2013 - 14 2014 ഫെബ്രുവരി 24. 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ചെറുകിട 
ജലസേചന വിഭാഗം സൂപ ണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 
മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃ ത്തി യുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ 
വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ 
അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . തപാ ൽ തക രാ റു മൂ ലമോ മറ്റോ 
കാല താ മസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റ് യാതൊരു വിധ 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ നാലുമാസം 
ആയിരിക്കും. 
| ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


മലപ്പുറം ജില്ല - ദർഘാസ് 


- 1 ടി. എൻ. 95 / 2013-14 - ഏലംകുളംപഞ്ചായത്തിൽ 

രാമഞ്ചാടി എൽ. ഐ . സ്കീമിലെ പ്രധാന 
കനാലിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ ( ചെയിനേജ് 
2000 മീറ്റർ മുതൽ 2200 മീറ്റർ വരെ) 
S 24,90, 000 


മുക ളിൽ പറഞ്ഞ പവ്യ ത്തി ക ളു ടെ ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങളുംമറ്റ് വിവരങ്ങളും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
ഓഫീസിൽ നിന്ന് 12 - 3 - 2014 മുതൽ 17 - 3 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 
- ഒരു മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 
മണിയോർഡറായോ രൊക്കം പണമായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പ്രമാ ണ 
ത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാരണവശാലും 
തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. മുകളിൽ പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തികളുടെ 
ദർഘാ സു കൾ 19 - 3 - 2014 - ന് ഉച്ച യ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ 
മാത്രമേ സ്വീക രിക്കു കയുള്ളൂ. ദർഘാ സു കൾ അവ 
സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണിക്ക് 
സന്നിഹിത രാ യിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ 
സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. 

-- മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ 
അ വിധി പ്രഖ്യാ പി ക്കു ക യാ ണ ങ്കിൽ അതിനു തൊട്ടു 
പിന്നീടുള്ള പ്രവർത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി 
ദർഘാസുകൾ നടത്തുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 
ഏക ദേശ വില യാണ് മുകളിൽ കൊടു ത്തി രി ക്കു ന്ന ത് . 
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില എത്രയെന്ന് 
ഓഫീസിൽ അ ന്വേ ഷി ക്കേണ്ടതും ആയത് ദർഘാസ് 
( പമാ ണ ത്തി നായി ഒടു ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . ദർ ഘാ സിൽ 
പങ്കെടു ക്കു വാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ( ലേ ബർ 
കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ 
കോൺടാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന 
പണികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
അതാത് രജി സ് ടാ റിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കുമാത്രം 
ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കു ന്നതല്ല. സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് 
പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട തുമായ നിര തദവ്യം ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 
വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാത്യ ക യിലുള്ള 
പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും റ്റി. ആർ.-5 രസീതും കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. മേൽ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് 
സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

- 1987 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
നിയമത്തിലെ 8 ( 2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മേൽ പണികൾ 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാർ രൊക്കം ചെലവിന്റെ ഒരു 
ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 
ബില്ലിൽ നിന്നും നൽകേ ണ്ട താണ്. കേരള ജല സേചന 
വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ 
ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരി 
ക്കുന്നതാണ്. 


50 , 000 


2 ടി . എൻ. 96 /2013 - 14 -- പദ്ധതി പരിപാലനം 

പുലാമന്തോൾ പഞ്ചായത്തിൽ കാട്ടുപ്പാറ 
എൽ. ഐ . സ്കീമിന്റെ ചെയിനേജ് 1050 - ൽ 
സൂപ്പർ പാസ്സേജിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും 

ഡയി നേജ് സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കലും 
- 25, 00,000 


50,000 


3 


ടി. എൻ. 97 /2013 -14 പി. എം . ഐ . പോരൂർ 
പഞ്ചായത്തിൽ കാഞ്ഞിരത്തൊടിക യിൽ 
കാക്കാംപള്ളി തോടിനു കുറുകെ വി . സി . ബി . 
കം ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം - 25,00 ,000 


50,000 


- കാസർഗോഡ് ജില്ല - പുനർ ദർഘാസ് 


50, 000 


4 ടി. എൻ. 40 /2013 -14 - 13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ - 
തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വണ്ണാത്തിക്കുളം 
ന വീ ക ര ണവും ലീഡിംഗ് ചാന ലിന്റെ 
നിർമ്മാണവും - 20, 00,000 

കണ്ണൂർ ജില്ല - പുനർ ദർഘാസ് 
5 ടി. എൻ. 44/ 2013 - 14 പെരിങ്ങോം- വയക്കര 
പഞ്ചായത്തിലെ കോട്ടോൽപാറയിൽ എരട്ടക്കുള 
ത്തിന്റെ നവീകരണം - 18 ,46,813 


46,000 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമ നമ്പർ 1, 2, 3 
ഇവയ്ക്ക് - 3, 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4 - ന് - 3,000 + വാറ്റ്, 
ക്രമനമ്പർ 5- ന് 2,800 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി- 19 - 3 - 2014. 
കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത " ബി യും അതിന് മുകളിലും. 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി -6 മാസം. 


സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
കാവേരി ഹൗസ്, വെസ്റ്റ് ഹിൽ പി. ഒ., 
കോഴിക്കോട്- 673 005 

( ഒപ്പ്) 
ഫോൺ- 0495 2381677. 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 


18th MARCH 2014 ] 
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പുനർദർഘാസ് പരസ്യം 

പമാ ണ ത്തി നായി ഒടു ക്കേ ണ്ട തുമാ ണ് . ദർ ഘാ സിൽ 

പങ്കെടു ക്കു വാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാരൻ ( ലേ ബർ 
നമ്പർ ഡിബി4- ടി .എൻ.- 14/ 2013 - 14 2014 ഫെബ്രുവരി 21. 

- കോൺടാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ചെറു കിട സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ 
ജലസേചന വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ ചേർത്തി - കോൺടാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിരുന്ന 
രിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യ ത യു ള്ള 

പണികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് 
അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള 

അതാത് രജി സ് ടാ റിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് 
മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തി 

ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. ദർഘാ 
സുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി - ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കുമാത്രം 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുക യു ള്ളൂ . കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. 
അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. സൂപ്രണ്ടിംഗ് 
സ്വീക രിക്കു ന്ന തില്ല . തപാ ൽ തക രാ റു മൂ ലമോ മറ്റോ 

എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് 
കാല താ മസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ടു മെന്റ് യാതൊ രു വിധ 

പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട തു മായ നിര ത ദ്രവ്യം ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ നാലുമാസം 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം - 100 
ആയിരിക്കും. 

വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാത്യ ക യി ലു ള്ള 

പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും റ്റി . ആർ.- 5 രസീതും കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ട 
ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ താണ്. മേൽ പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് 
തുകയും ടി . എൻ. 81/ 2013- 14 - നബാർഡ് ആർ. ഐ . ഡി .എഫ്. സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
XVI -- വയനാട് ജില്ലയിൽ പുൽപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തിലെ ചേകാടി 

- 1987 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൈദ്യുതീകരണ 

നിയമത്തിലെ 8 ( 2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മേൽ പണികൾ 
പ്രവൃത്തികൾ - 13,20 ,000. 

ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാർ രൊക്കം ചെലവിന്റെ ഒരു 
നിരതദ്രവ്യം - 33,000. 

ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 2,000 + വാറ്റ്. 

ബില്ലിൽ നിന്നും നൽകേ ണ്ട താണ്. കേരള ജല സേചന 

വകു പ്പിൽ/ പൊതു മ രാ മത്തു വകു പ്പിൽ ദർഘാ സു കളെ 
ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി-- 21 -3 - 2014. 

സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും 
കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - എച്ച്. ടി . ലൈസൻസുള്ള ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
ബിയും അതിനു മുകളിലുമുള്ള പി . ഡബ്ലു . ഡി . ഇലക്ട്രിക് 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ലൈസൻസ്. 

ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 

കാവേരി ഹൗസ്, വെസ്റ്റ് ഹിൽ പി. ഒ., 
മുക ളിൽ പറഞ്ഞ പ വ ത്തിയുടെ ദർഘാസ് 

കോഴിക്കോട്- 673 005 

- ( ഒപ്പ്) 
പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

ഫോൺ- 0495 2381677 . 

സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ. 
ഓഫീസിൽ നിന്ന് 14 - 3 - 2014 മുതൽ 19 - 3 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് 
ഒരു മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 
മണിയോർഡറായോ രൊക്കം പണമായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 
അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് പ മാ ണ് 

-- നമ്പർ ഡി2 -1952/ 2011. 

2014 മാർച്ച് 1. 
ത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാരണവശാലും 
തിരികെ ലഭിക്കു ന്ന ത ല്ല . മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവൃത്തിയുടെ - കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ജലസേചന 
ദർഘാസ് 21- 3 - 2014 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ മാത്രമേ വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. 

( പവ്യ ത്തിക്ക് കേരള ജല സേചന വകു പ്പിലാ 

പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രകാരം 
- ദർഘാസുകൾ, അവ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം 

അർഹതപ്പെട്ട കരാറുകാരിൽ നിന്നും മൽസരസ്വഭാവമുള്ള 
ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം 2 മണിക്ക് സന്നി ഹി ത രാ യിട്ടുള്ള 

പുനർ ദർഘാസു കൾ പവ്യ ത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ 

ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽവഴി 
അ ദ്ദേ ഹം അ ധി കാ ര പ്പെ ടു ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോ ഗസ്ഥനോ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

തപാലിലുണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തര 
-- മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ 

വാ ദിയാ യി രിക്കു ന്ന തില്ല . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് 

സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി മുതൽ 
അ വധി പ്രഖ്യാ പി ക്കു ക യാ ണ ങ്കിൽ അ തിനു തൊട്ടു 

4 മാസമായിരിക്കും. 
പിന്നീടുള്ള പവർ ത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി 

- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ 
ദർഘാസുകൾ നടത്തുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ 

അടങ്കൽ തുകയും - ഇൻ ( ഐ ) കെ - 20 / 2013 - 14 - പദ്ധതി 
ഏക ദേശ വില യാണ് മുകളിൽ കൊടു ത്തി രി ക്കു ന്ന ത് . 

ഗവേഷണ പ്രവർത്തി- കുറ്റ്യാടിപ്പുഴയുടെ കുറുകെ ( ഗുളികപ്പുഴ) 
അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില എത്രയെന്ന് പെരിഞ്ചേരിക്കടവിന് മുകൾഭാഗത്ത് റഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് 
ഓഫീസിൽ അന്വേ ഷി ക്കേണ്ടതും ആയത് ദർഘാസ് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ - 3.80 ലക്ഷം. 
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കമ 
നമ്പർ 


പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


നിരതദ്രവ്യം 


1 കെ . ആർ. പി. ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ യും 
ഇൻസ്പെക്ഷൻ ബംഗ്ലാവിന്റെയും കെട്ടിട 
ത്തിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്രവർത്തികൾ - 
- 3 ലക്ഷം 7,500 


2 കെ . ആർ. പി. എൽ. എ . ഓഫീസ് കെട്ടിട 

ത്തിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്രവർത്തികൾ - 
- 4.75 ലക്ഷം 


12 ,000 


3 കെ . ആർ. പി . ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് കെട്ടിട 
- ത്തിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ പ്രവർത്തികൾ - 
- 4. 50 ലക്ഷം 


11, 300 


25 ,000 


37 ,500 


ഉദ്ദേശ നിരതദ്രവ്യം - 9,500. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില = 800 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
15 - 3 - 2014, 1 മണിവരെ. 

കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത -" ഡി ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും. 
പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി- ഒരു മാസം. 

ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങളും മറ്റു വി വ ര ങ്ങളും ഈ 
ഓഫീസിൽ നിന്ന് 15 - 3 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ പുനർ 
ദർ ഘാസ് ഫോ റ ത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായോ 
മണിയോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ( പമാ ണ ത്തിനു വേണ്ടി 
അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും തിരികെ 
ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 18 - 3- 2014- ന് വൈകുന്നേരം 
4 മണിവരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസുകൾ 
18 - 3- 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള 
കരാ റു കാ രുടെ സാന്നിദ്ധ്യ ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . 
ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിർദ്ദിഷ്ട ദർഘാസ് ദിവസം 
അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസ് 
ദിവസമായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 

ദർ ഘാ സിൽ പങ്കെടു ക്കു വാൻ ആഗ ഹി ക്കുന്ന 
കരാറുകാർ ( ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) 
അ വരുടെ രജി സ് ടേ ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജി നൽ 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ 
അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ 
തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽനിന്നും 
വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിലുള്ളഅപേക്ഷ യോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത 
കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു . നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവ 
ശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യവും - 100 
വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക 
ഉടമ്പടിയും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്ത ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും 
ജല സേചന വകുപ്പി ലേയും ദർഘാസുകൾ സംബന്ധിച്ച് 
നില വി ലു ള്ള എല്ലാ ചട്ട ങ്ങളും നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
കോഴിക്കോട്. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


20 ,000 


4 കെ . ആർ. പി . ഇടതുകര മെയിൻ കനാലിൽ 
- ചെയിനേജ് 4400 മീറ്ററിനടുത്ത് ഡെയിനിന്റെ 

പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തി 10 ലക്ഷം 
5 കെ . ആർ. പി. ഇടതുകര മെയിൻ കനാലിൽ 
5800 മീറ്റർ ചെയിനേജിന് സമീപം ഡെയിൻ 

നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി 15 ലക്ഷം 
6 കെ . ആർ. പി. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 2 

വാഴവറ്റ ആഫീസിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റ 
പണികൾ - 8 ലക്ഷം 
കെ . ആർ. പി. സബ് കാക്കവയൽ വാഴവറ്റ 
റോഡിന്റെ അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികളും 

ഡയിനേജ് നിർമ്മാണവും - 12 ലക്ഷം 
8 കെ . ആർ. പി. സബ് ഡിവിഷൻ നമ്പർ 3 
സുൽത്താൻബത്തേരി സ്റ്റാഫ് കോളനിയിൽ 
പമ്പ് ഹൗസിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 

- 1,00 ,000 
9 കെ . ആർ. പി. വലതുകര കനാലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട 

മെൽ കു റ്റി കളുടെ പുന സ്ഥാ പിക്ക ലും 
നഷ്ടപ്പെട്ട എഴുത്തുകളുടെ രേഖപ്പെടുത്തലും 
- 1,00 ,000 


- 30 , 000 


| 2 , 500 


2 ,500 


22 , 500 


10 കെ . ആർ. പി. വലതുകര കനാലിൽ എടക്കരവയൽ 
- ചെയിനേജ് 8100 മീറ്ററിൽ കനാലിന് കുറുകെ 

ഓവുപാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം - 9 ലക്ഷം 
11 കെ . ആർ. പി. ഇടതുകര - വലതുകര കനാലിൽ 
അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെറുമൂലവയൽ 
കോളനി റോഡിന്റെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തൽ 
പ്രവർത്തി - 5 ലക്ഷം 


12 ,500 


പോസ്റ്റൽ ദർഘാസ് പരസ്യം 


- ദ ർ ഘാസ് പമാണ ത്തിന്റെ വില - കമ ന മ്പർ 1 - ന് 
S 600 + വാറ്റ്, ക്രമ നമ്പർ 2 , 11 ഇവയ്ക്ക് 1,000 + വാറ്റ്. 
ക്രമനമ്പർ 3- ന് - 900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4, 6, 10 ഇവയ്ക്ക് 
- 1,500 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 5- ന് 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
7 - ന് 1,800 + വാറ്റ്, കമ ന മ്പർ 8, 9 ഇവയ് ക്ക് 


400+ വാറ്റ്. 


നമ്പർ ഡിബിടിആർ 2014. 

| 2014 ഫെബ്രുവരി 22. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
കാരാപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ, കല്പറ്റ നോർത്ത്, 
വയനാട് ജില്ല താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് കേരള 
ജലസേചന വകുപ്പിലോ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ 
ചെയ്ത അർഹതപ്പെട്ട തരം കരാറുകാരിൽ നിന്നും മൽസര 
സ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാ സു കൾ പ്രവർ ത്തി യുടെ പേര് 
കോൺട്രാക്ടറുടെ പേരും ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


- കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത ക്രമനമ്പർ 1, 2, 3, 8 , 9, 11 
ഇവയ്ക്ക് ഡി യും ഉപ രിയും, മറ്റു ള്ള വയ്ക്ക് സി യും 
ഉപരിയും. 

- പ്രവർത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 4, 5, 10 
ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 3 മാസം. 


18th MARCH 2014 ] 
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| 


K . R . P. Urgent maintenance works to 
Division Office building at Kalpetta 

4,50,000 


11 , 300 


- 4 


K .R .P. Rectification of drain near 
Ch. 4440 m of LBC - 10 ,00,000 


25,000 


K .R .P. Construction of drain near Ch.5800 m 
of LBC at left side — 15,00 ,000 


37, 500 


K .R .P. Urgent maintenance of Sub Division 
No. II Office at Vazhavatta - 8,00, 000 


20,000 


K .R . P. Urgent repair works to Kakkavayal 
Vazhavatta road including drain 

12 ,00, 000 


30,000 


8 


ദ ർ ഘാ സ് ഫോറ ങ്ങ ളും മറ്റു വിശദ വി വ ര ങ്ങളും 
കാരാപ്പുഴ ജലസേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ ആഫീസിൽ നിന്നും 
15 - 3 - 2014 മുതൽ 18 - 3- 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ ആഫീസ് 
സമയത്ത് ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കമായോ 
മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ 
ലഭിക്കു ന്ന താ ണ്. അംഗീകൃത കരാറുകാരുടെ ഒറിജി നൽ 
രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡ് കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ ദർഘാസ് ഫോറം 
ലഭി ക്കു ക യു ള്ളു . ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില മടക്കി 
കൊടുക്കുന്നതല്ല. 

പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 21- 3 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 
5 മണിവരെ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതും 
22 - 3 - 2014 - ന് 11 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അംഗീകരിക്കപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ 
തൽ സ മയം ഹാജരുള്ള കരാ റു കാ രുടെയോ അ വ രുടെ 
അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്ന 
തുമാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 

കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല . നിശ്ചിത സമയത്തിനുശേഷം 
ലഭിക്കുന്ന ദർ ഘാ സു കളും കൊറി യർ ത പാ ലിൽ 
ലഭിക്കുന്ന ദർഘാ സു കളും യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവച്ചിട്ടില്ലാ 
ത്തതായ എല്ലാ ദർഘാസുകളും നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

S 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ മാതൃക ഫോറത്തിൽ 
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ പൂർണ്ണ 
രൂപത്തിൽ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. 
അല്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 

മേൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിച്ചശേഷം 
പ്രവൃത്തി ലഭിച്ച കരാറുകാരൻ അസ്സൽ ഉടമ്പടി വയ്ക്കാതെ 
ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയാണെങ്കിൽ അക്കാരണംകൊണ്ട് പ്രസ്തുത 
പ്രവർത്തി വേറെ കരാറുകാരനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ടിവന്നാൽ 
അതുമൂലം സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നഷ്ടങ്ങൾക്കും 
ഇത്തരത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞുമാറുന്ന കരാറുകാരൻ ഉത്തര വാദി 
യായിരിക്കും. 

- ജി . ഒ. ( പി ) നമ്പർ 84/ 07 പി. ഡബ്ല്യൂ . ആ ന്റ് റ്റി. 
തീയതി 19 - 8- 1997 പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടെ കേരള 
ജല വി ഭവ വകുപ്പിലെ ദർഘാ സു കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള 
മറ്റെല്ലാ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


K . R . P.Maintenance work to pump house in 
Staff Colony at Sulthan Bathery — 
- 1,00,000 


2 ,500 


2,500 


K .R . P. Planting the missing Kilometer stone 
and re-lettering of RBC — 1,00,000 
K .R .P. Construction of culvert at Ch . 8100 m 
of RBMC across a canal at Edakkaravayal — 
- 9,00,000 


22,500 


K .R .P. Provision for emergency rectification 
works of LBC & RBC — Improvements to 
Cherumoolavayal Colony Road — 
- 5,00,000 


12,500 


No. DB /TR/ 2014. 

22nd February 2014 . 
The Executive Engineer , Karapuzha Project Division , 
Kalpetta invites competitive tenders for and on behalf of 
the Governor of Kerala in sealed covers superscribing the 
name of work and name of contractor from the qualified 
registered contractors of Kerala PWD and Irrigation . 


Cost of tender documents — 600 + VAT for Sl. No. 1, 
" 1, 000 + VAT for Sl. Nos. 2 , 11 , " 900 + VAT for Sl. No . 3, 
- 1, 500 + VAT for Sl. Nos. 4 , 6, 10 , " 2, 300 + VAT for 
Sl. No. 5, 1, 800 + VAT for Sl. No. 7 and * 400 + VAT for SI. 
Nos. 8 and 9 . 

Class of eligible Contractor — D Class and above for 
Sl. Nos .1, 2 , 3 , 8 , 9 , 11 and C Class and above for 
Others . 

Period of completion — 4 months for Sl. Nos. 4, 5, 10 
and 3 months for others. 

Tender forms and other particulars can be had from 
the office of the undersigned during working days 10 a .m . 
to 1 p .m . from 15- 3- 2014 to 18 -3- 2014. Tender will be 
received up to 21- 3 - 2014 at 5 p.m . by registered post only . 
This department will not be responsible for any postal 
delay . The tender submitted through courier service will 
not be considered. 

The tenders have execute a preliminary agreement in 
specified forms in stamp paper worth 100 on behalf of 
the Governor of Kerala along with the tender. The 
tenderers are liable to remit 1 % of the total cost of work 
to the Kerala Construction Labourers Welfare Fund as per 
the Act. 


EMD 


Name of Work and 

Estimate PAC 


| No . 

(1) 


- ( 2 ) 


KRP Urgent maintenance works to 
Executive Engineer s Quarters and IB at 
Kalpetta - 3, 00,000 
KRP Urgent maintenance works to 
L . A . Office at Kalpetta — 4 ,75 ,000 


| 7,500 


2 


12 , 000 
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All the tenders received within the stipulated time ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2 ഇവയ്ക്ക് 
will be opened on 22 - 3 - 2014 at 11 a . m . by the 2,300 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 3- ന് " 2,100 + വാറ്റ്. 
undersigned or any other authorized officer in the 
presence of tenderers who wish to attend . If the date കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത " സി യും അതിനുമുകളിലും. 
happends to be a holiday , the tenders will be received 
and opened on the succeeding working day at the time 

പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി 6 മാസം. 
as specified above. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
All the conditions prevailing in the Irrigation 

എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 18 -3 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു 
Department related to the tenders including performance 

മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായോ 
guarantee are applicable to this tender also . 

മണിയോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന 
Office of the Executive Engineer , 

താണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ18 - 3- 2014- ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കു 
Karapuzha Project Division , 

( Sd .) 

ശേഷം യാതൊരു കാര ണ വ ശാലും ലഭിക്കു ന്ന ത ല്ല . 
Kalpetta. 

Executive Engineer. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. 

ദർഘാസ് ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ 
- ദർഘാസ് പരസ്യം 

സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം 100 - ന്റെ മുദ്രപത 

ത്തിൽ പിലി മി നറി എഗ്രിമെന്റും റ്റി ആർ- 5 രസീതും 
നമ്പർ ഡി2 - ടെണ്ടർ/ 08/ 2013 - 14. 2014 ഫെബ്രുവരി 21. 

വയ്ക്കാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ജി . ഒ . 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ചെറു കിട ജല സേ ചന ( പി ) 84 / 97 / പിഡബ്ല് . ഡി . ആന്റ് ടി തീയതി 19 - 8 - 1997 - ൽ 
വിഭാഗം കണ്ണൂർ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 

പറയുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 
താഴെ ചേർ ത്തി രി ക്കുന്ന പവ്യ ത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ് 

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ 
യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസരാടി 

( ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ 
സ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ 

രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ 21 - 3 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 

ലേബർ കോൺട്രാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിരി 
3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതുംഅന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 

- ക്കുന്ന പണി ക ളു ടെ ആകെ അടങ്കൽ തു ക യുടെ 
3. 30 - ന് തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് 
ത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാര ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
പ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതു 
മായിരിക്കും. ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് 

ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് കോർ 
പോസ്റ്റ് എന്നിവ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. കൊറിയർ ബാങ്കിംഗ് സംവി ധാ നമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൽ 
സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ അക്കൗണ്ട്ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 
ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . തപാൽ തകരാറുമൂലമോ ടെണ്ടറിൽ തെറ്റുകൂടാതെ രേഖപ്പെടുത്തി സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടു 
മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരുവിധ 

ത്തേണ്ടതു മാണ്. കൂടാതെ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 

കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകേണ്ട പണം ഇ - പേയ്മെന്റ് സംവിധാന 
അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസമായിരിക്കും. 

ത്തിലൂടെ മേൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു 
ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം കൊണ്ടുള്ള പ്രതിക കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത 
നമ്പർ പേരും അടങ്കൽ തുകയും 

പത്രിക സമർപ്പിക്കാത്ത ടെണ്ട റു കൾ നിരു പാ ധികം 
നിരസിക്കുന്നതാണ്. 


- ( 1) 


37,500 


1 13 / 2013 - 14 - പദ്ധതി സംരക്ഷണം 
മുഴപ്പിലങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിൽ മാരാങ്കണ്ടി 

തോടിനു പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം - 
- 15 ,00 ,000 
2 14 / 2013 - 14 -- പദ്ധതി സംരക്ഷണം- ചെറുതാഴം 
പഞ്ചായത്തിലെ പടന്നപ്പുറത്ത് കയ്യാലക്കൽ 
തോടിന് കുറുകെയുള്ള വി. സി. ബി.യുടെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 15,00,000 
15/ 2013 - 14 - പദ്ധതി സംരക്ഷണം- കങ്കോൽ 
ആലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിലെ വെള്ളിക്കുന്നില്ല 
ത്തിനു സമീപം വടവന്നൂർ തോടിന് 
കുറുകെവടവന്നൂരിൽ വി . സി . ബി.യുടെ 
അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ - 13,50,000 


- 1987 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
നിയമത്തിലെ 8 ( 2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മേൽ പണികൾ 
ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാർ രൊക്കം ചെലവിന്റെ ഒരു 
ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 
ബില്ലിൽ നിന്നും നൽകേണ്ടതാണ്. ജലസേചന വകുപ്പിലെ 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


37 , 500 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന 
വിഭാഗം, കണ്ണൂർ- 2. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, 


33, 800 


18th MARCH 2014 ] 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 

- ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കോൺട്രാക്ടർമാർക്ക് കോർ 

ബാങ്കിംഗ് സംവി ധാ നമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൽ 
നമ്പർ ഡി2 - ടെണ്ടർ/ 09 / 2013 - 14. 2014 ഫെബ്രുവരി 24. 

അക്കൗണ്ട്ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതും പ്രസ്തുത അക്കൗണ്ട്നമ്പർ 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി ചെറുകിട ജല സേചന ടെണ്ടറിൽ തെറ്റുകൂടാതെ രേഖപ്പെടുത്തി സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടു 
വിഭാഗം കണ്ണൂർ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 

ത്തേണ്ടതുമാണ്. കൂടാതെ പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 
താഴെ ചേർ ത്തി രി ക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് നിർദ്ദിഷ് 

കോൺട്രാക്ടർക്ക് നൽകേണ്ട പണം ഇ - പേയ്മെന്റ് സംവിധാന 
യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസരാടി 

ത്തിലൂടെ മേൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് ആവശ്യപ്പെട്ടു 
സ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് പുറത്ത് 

കൊണ്ടുള്ള പ്രതിക കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത 
ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിക്കുന്നു . ദർഘാസുകൾ 21- 3 - 2014- ന് വൈകുന്നേരം 

പത്രിക സമർപ്പിക്കാത്ത ടെണ്ട റു കൾ നിരു പാ ധികം 
3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതുംഅന്നേദിവസം വൈകുന്നേരം 

നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
3. 30- ന് തൽസമയം ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

1987 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന 

- നിയമത്തിലെ 8 ( 2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മേൽ പണികൾ 
മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 
ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവ 

ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാർ രൊക്കം ചെലവിന്റെ ഒരു 
വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ 

ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 
അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ ബില്ലിൽ നിന്നും നൽകേണ്ടതാണ്. ജലസേചന വകുപ്പിലെ 
സ്വീകരിക്കുന്ന ത ല്ല . തപാൽ തക രാ റു മൂ ലമോ മറ്റോ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
കാല താ മസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് യാതൊ രു വിധ - ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 
ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസമായിരിക്കും. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 

( ഒപ്പ്) 

കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന 
-- ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
വിഭാഗം, കണ്ണൂർ- 2. 

എഞ്ചിനീയർ. 
തുകയും - 16/ 2013- 14 - പദ്ധതി സംരക്ഷണം - മാങ്ങാട്ടിടം 
പഞ്ചായത്തിൽ കൈതചാലിനു സമീപമുള്ള അയ്യപ്പൻതോട് 
വി . സി . ബി .യുടെ താഴെ ഭാഗത്ത് പാർശ്വഭിത്തി നിർമ്മാണം - 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
10 , 00 , 000 

നമ്പർ ഡി1- ടി. എൻ.1/ 2013 - 14. 

2014 ഫെബ്രുവരി 21. 
നിരതദ്രവ്യം- - - 25 ,000 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - " 1,500 + വാറ്റ്. 

-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കണ്ണൂർ ജലസേചന 

സബ്ഡിവിഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - " സി യും അതിനുമുകളിലും. 

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് കേരള ജലസേചന വകുപ്പിലോ 
പ്രവർത്തിയുടെ കാലാവധി 6 മാസം. 

പൊതു മരാമത്ത് വകുപ്പിലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രകാരം 
ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് അർഹതപ്പെട്ട തരം കരാറുകാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള 
എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 18 -3 - 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള 
മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായോ - മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാൽവഴി ക്ഷണിച്ചു 
മണിയോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കു കൊള്ളുന്നു . കൊറിയർ തപാലുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതില്ല . 
ന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ 18 - 3 - 2014 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാല താ മാസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് 
മണിക്കുശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും ലഭിക്കുന്നതല്ല. ഉത്തരവാദിയായിരിക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
ദർഘാസ് പ്രമാണം അന്യോന്യം കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. അ ത് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി മുതൽ 
ദർഘാസ് ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ 4 മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിനൊപ്പം - 100 - ന്റെ മുദ്ര 

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവർത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ 
പ്രതത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും റ്റി ആർ- 5 രസീതും 

തുകയും- - എ . ഇ . ഇ . 1/ 2 013 - 14 - കാട്ടാമ്പള്ളി പദ്ധതിയുടെ 
വയ്ക്കാത്ത ദർഘാ സു കൾ നിര സി ക്കു ന്ന താ ണ് . 

2013 - 14 - ലേക്കുള്ള വാർഷിക അറ്റകുറ്റപ്പണി ഒന്നാം ഘട്ടം 
ദർഘാസിനൊപ്പം ജി. ഒ . ( പി ) 84/ 97 / പി. ഡബ്ലു . ഡി . ആന്റ് ടി 

കാട്ടാമ്പള്ളി റഗുലേറ്റർ ഷട്ടറിന്റെ പെയിന്റിംഗ് 
തീയതി 19 -8 -1997 - ൽ പറയുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ 

പ്രവൃത്തി- 2,64,470 
ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ 
ആഗ ഹി ക്കുന്ന കരാ റു കാർ ( ലേ ബർ കോൺ(ടാക്റ്റ് 

നിരതദ്രവ്യം - 6,650 
സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പ ടെ ) അ വരുടെ രജി സ് ട്രേ ഷൻ ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 600 + വാറ്റ്. 
സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ 

ദർഘാസ് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
കോൺടാക്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന 

സമയവും- 20 - 3 - 2014, 4 മണി വരെ. 
പണികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് 

കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - " ഡി യും മുകളിലും. 
രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള 
അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
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[PART III 


ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റുവിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 9 -3- 2014 മുതൽ 17 - 3-2014 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വില 
രൊക്കമായോ മണി യോർഡറായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം 
അപേ ക്ഷിച്ചാൽ ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ് . ദർഘാസ് ( പമാ ണ 
ത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്നതുക യാതൊരു കാരണവശാലും 
തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാസുകൾ 20 - 3- 2014 വൈകുന്നേരം 
4.30 മണിക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ തുറ ക്കു ന്ന താ ണ് . മുകളിൽ പറഞ്ഞ ദർഘാസ് 
തീയതിയിൽ സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ 
അതിന് തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി 
ദർഘാസുകൾ നടത്തുന്നതാണ്. 

ദർഘാ സിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ ആഗ ഹി ക്കുന്ന 
കരാറുകാർ അവരുടെ കരാർ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 
ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാ ണ്. ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് 
സൊസൈറ്റികൾ അവ ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന പണികളുടെ 
ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ദർഘാസ് ഫോറത്തി 
നുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും 
അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യം 
പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് 
പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
- 100 വിലയുള്ളമുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും 
നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
നില വിലുള്ള എല്ലാ ചട്ട ങ്ങളും നിബ ന്ധ ന കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്. 


ഉത്തരവാദിയല്ല . ടെണ്ടറിന്റെ കൂടെ 100 മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
പ്രാഥമിക എഗ്രിമെന്റ് മുൻകൂട്ടി പൂരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഇൻലാന്റ് 
നാവിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ കണ്ണൂരിന്റെ പേരിൽ മാറാവുന്ന 
ആവശ്യമായ തുകയ്ക്കുള്ളനിരതദ്രവ്യവും കൂടി പൂരിപ്പിച്ച 
ദർഘാസിന്റെ കൂടെ അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ 
2014 മാർച്ച് മാസം 19 -ാം തീയതി പകൽ 4 മണിക്ക് ഹാജരുള്ള 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും 
കാരണവശാൽ അന്നേ ദിവസം അവധിയായാൽ ദർഘാസുകൾ 
അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത ത സ മ യത്ത് 
തുറക്കുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് നമ്പർ - ഇ . ഇ . ഐ .എൻ. ഡി./15 /2013 - 14 . 

പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും ഉൾനാടൻ 
ജല ഗതാഗത വിഭാഗം, കണ്ണൂർ ഡിവിഷൻ ആഫീസിന്റെ 
അറ്റകുറ്റപണികൾ 2013 - 14 - 9,75, 000. 

നിരതദ്രവ്യം - 24,500. 
ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില 2,000 + വാറ്റ്. 
പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി 3 മാസം. 
കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - " സി യും മുകളിലും. 

കേരള പൊതുമരാമത്ത്, ജലവിഭവം എന്നീ വകുപ്പുകളിൽ 
നിലവിലുള്ള ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ നിബന്ധന 
കളും ഈ ദർഘാ സിനും ബാധ ക മാ യിരിക്കും. ഇതു 
സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ ആഫീസിൽ നിന്നും 
പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്ന കാര്യാലയ 
ത്തിൽനിന്നും രജി സ് ടേഷൻ കാർഡോടു കൂടി നേരിൽ 
ഹാജരാകുന്ന അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് 2014 മാർച്ച് 15- ന് 
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ഇറിഗേഷൻ സബ്ഡിവിഷൻ, 
കണ്ണൂർ. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ഉൾനാടൻ 
ജലഗതാഗത ഡിവിഷൻ, 
കണ്ണൂർ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


( ഒപ്പ്) 
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 

എഞ്ചിനീയർ. 


നല 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1- ടി .എൻ./ 2011- 12. 

2014 ഫെബ്രുവരി 26. 
ദർഘാസ് പരസ്യം 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 
നമ്പർ ഡി3 - ഐ .എൻ. ഡി / ടി .എൻ.763/ 2013. 

ജലസേചന വിഭാഗം കാസ റ ഗോഡ് താഴെ പറയുന്ന 
2014 ഫെബ്രുവരി 28. 

( പവർത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യ ത യുള്ള 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 

കരാറുകാരിൽ നിന്നും മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ഡിവിഷൻ, കണ്ണൂർ താഴെ പറയുന്ന 

പ്രവർത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചു 
പവൃ ത്തി ക്ക് മത്സ രാ ടി സ്ഥാ ന ത്തിലുള്ള ദർഘാ സു കൾ 

കൊള്ളുന്നു . 
അം ഗീകൃത കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് 
കരാറു കാരുടെ പേരും ആലേ ഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച എന്നിവ വഴി മാത്രമേ സ്വീക രിക്കുക യു ള്ളൂ . കൊറിയർ 
കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ്പോസ്റ്റ് വഴി 2014 മാർച്ച് സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ 
മാസം 19 -ാം തീയതി പകൽ 2 മണിവരെക്ഷണിച്ചു ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ 
കൊ ള്ളു ന്നു . പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാ സു കൾ നേരിട്ടോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരുവിധ 
കൊറിയർവഴിയോ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . നിശ്ചിത സമയത്തിനു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി 
ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ടെണ്ടറുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ അത് സ്വീക രി ക്കുന്ന അ വ സാന തീയതി മുതൽ 3 
മുഖേന ഉണ്ടാകുന്ന കാല താ മ സ ത്തിന് ഡിപ്പാർട്ട് മെന്റ് മാസമായിരിക്കും. 


18th MARCH 2014] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


185 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
കമ 

നിരത് 

- ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് 
നമ്പർ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 

ദ്രവ്യം 

മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ അന്യോന്യം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ 
അടങ്കൽ തുകയും 

പാടുള്ളതല്ല. ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം ഇല്ലാത്തതും പ്രാഥമിക 

ഉടമ്പടി 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ അച്ചടിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുമായ 
1 16 /2013 - 14 - എം . ഐ . ഡിവിഷൻ ആഫീസിന്റെ 

ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കൂടെ ടെണ്ടർ 
ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രവൃത്തി- 2, 58,406 

6 , 500 

ഫോറം വാങ്ങിയതിന്റെ ടി . ആർ. 5 രസീതും ലൈസൻസിന്റെ 
17 / 2013 - 14 - പദ്ധതി സംരക്ഷണം 

ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി, പാൻകാർഡിന്റെ കോപ്പി എന്നിവയുടെ 
- കുമ്പള 

ശരിപ്പകർപ്പും കൂടി നൽകേണ്ടതാണ്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ 
പഞ്ചായത്തിൽ കുമ്പള പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ 

ഗ്യാരണ്ടി പീരിയഡ് ഒന്നര കൊല്ലം ആണ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ 
യുള്ള കഞ്ചിക്കട്ട വി. സി . ബി . കം ബ്രിഡ്ജിന്റെ 

പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രവൃത്തി പരിചയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജ രാ 
മരപ്പലക മാറ്റൽ 8,50,000 

21,250 

ക്കേണ്ടതാണ്. 

ഗവ. ഉത്തരവ് ജി . ഒ . ( പി.) / 84 / 97 / പി . ഡബ്ലിയു . ഡി . 
- ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1- ന് 600 തീയതി 19 - 8 - 1997 - ൽ പറയുന്ന എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ 
+ വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2 - ന് 1, 500 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 

ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ ( ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ 
ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 

ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ രജി സ്ടേ ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ 
സമയവും - 18 - 3- 2014, 3 മണി. 

ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ട താ ണ് . ലേബർ കോൺട്രാക്ട് 
കരാറുകാരന്റെ യോഗ്യത - " സി യും മുകളിലും. 

സൊസൈറ്റികൾ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏറ്റെടു 

ത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെ വിശദ വിവരവും അതിന്റെ ആകെ 
പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി - 1 മാസം. 

അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ 
പ്രവൃത്തികളുടെ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദ 

നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം 
വിവരങ്ങളും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിന്നും 10 - 3- 2014 മുതൽ 13 - 3- 2014 ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിവരെ -- 1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില മണിയോർഡറായോ രൊക്കം 

- നിയമത്തിലെ 9 (2) വകുപ്പ്അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്തു 
പണമായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. 

നടത്തുന്ന കരാറുകാർ നിർമ്മാണത്തുകയുടെ മൊത്തം ഒരു 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്ന 

ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 
തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. 

ബില്ലിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ കാലാകാലങ്ങളിൽ 
പ്രവൃത്തികളുടെ ദർഘാസ് 18 - 3 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 3 

മാറ്റം വരുത്തുന്ന നിരക്കനുസരിച്ച് ബില്ലിൽ നിന്ന്നൽകേണ്ടതാണ്. 
മണിവരെമാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. പ്രവൃത്തികളുടെ 

കൂടാതെ സർക്കാർ അ നു ശാ സി ക്കുന്ന നികു തി കളും 
ദർഘാസുകൾ 18 - 3 - 2014 - ന് വൈകുന്നേരം 3 .30 മണിക്ക് 

ബില്ലിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന താ ണ്. കരാർ ഉട മ്പ ടിക്ക് 
സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 

സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയാൽ നിശ്ചിത കാലാവധി 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തിയ 

ക്കുള്ളിൽ കരാർ ഉടമ്പടിവച്ച് ടി പ്രവൃത്തികൾ സമയപരിധി 
മററ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും. 

ക്കു ള്ളിൽ ചെയ്തു തീർക്കേ ണ്ട താ ണ് . അല്ലാത്ത പക്ഷം 
മുകളിൽ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ അവധി 

നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുതൊട്ട് പിന്നീടുള്ള പ്രവൃത്തി 

കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് 
ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി ദർഘാ സു കൾ നട ത്തു ന്ന 

- നിലവിലുള്ളഎല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമായിരിക്കും. 
താണ്. ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ ഏക ദേ ശ വില യാണ് 
മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
യഥാർത്ഥ വില എത്രയെന്ന് ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും മെനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 

( ഒപ്പ്) 
ആയത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്. 

കാസറഗോഡ്. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ 


